^ 私 Victor 


■スタンド-フレームのお手入れ方法 


光沢仕上げ面び';ちれたとさは、ほこりを仏ってから光沢面を柔らかい巧(綿-ネルなど)で 
巧いてください。 

-光ミ尺面に指の跡などびついた場合を、このち法でされいにすることびでさまず。 

-最初に光ミ尺面のほこりを仏ってください。ほこりび残っている状態で巧拭さすると、光ミ尺面び傷つく 
ことびありまず。 

-お買い上げ時には、光ミ尺面等の傷を防ぐために保護シートび貼り付けてありまず。はびしてからご使用 
ください。 
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